Dr STEFAN 


BOLLAND 


EMERYTOWANY PROF. AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE I JEJ B. REKTOR 


ur. 29. 1. 1910 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 9 czerwca 1983 roku w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę 15 czerwca 1983 r. 
o godzinie 9.15 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 


do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu i żałobie: 


ŻONA, SYNOWIE Z SYNOWYMI, SIOSTRA, WNUK I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


